サービス ガイド/ 
補修部品表 



発 売 平成元年 （1989 年）10月 


概略仕様 


外形寸法 

109 x 132 x 26.4 min 

(幅/高さ/奥行き、力一トリッジ本体、突起物含まず） 

重さ 

約20 Og (力一トリッジ本体） 

使用温度 

5 °C 〜35。。 

使用湿度 

25% 〜80% 

電源電圧 

土 12 V .+5 V 

消費電力 

1.2 W 

ビデオ入力 

コンポジットビデオ信号 1 Vp - p 、75 Q 

ビデオ出力 

スルーアウト、 75 Q 終端スイッチ付ぎ 

付属品 

3.5 インチフロッピーディスク （1) 

接続ケーブル (1) 

取扱説明書 (1) 

保証書⑴ 

サービス窓口.ご相談窓口のこ'案内 (1) 


【修理上の注意】 

本機を動作させる場合はヒットビット本体 （ MSX 2) を流用 
すると便利です。 


ビデオデジタイザー 

SONY 




リーラン周波数調整 

SG からカラーバー信号を加える。 

IC 101 の④端子を+ 5 V に接続する。 

周波数カウンターの値が規格値になるように RV 103 を調整す 
る。 


3.579545 MHz 



1一調整 

オシロスコーブを図のように接続する 0 

オシロスコーブの波形が下図の波形になるように RV 102 を調整 
する。 

調整後,波形の H 側の電圧が 3.4 V , L 側の電圧が 2.5 V になってい 
ることを確認する。 

















リファレンスプラス電圧調整 

テスターの電圧が 3.8 V になるように RV 106 を調整する0 



RV 106 


【波形一覧表】 

① 1C 108,109 10 pin ④ 1C 108,109 8pin ⑦ 1C 108,109 13pin 



② 1C 108,109 6pin ⑤ 1C 109,106 1 Vpin ⑧ 1C 108,109 14pin 



③ 1C 108,109 7pin ⑥ 1C 108,109 12pin ^ アドレスバス波形2ん lOpirt 
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⑩ IC101 11 pin ⑭ IC105 96pin ⑬ IC105 68pin 



⑪ IC101 12pin ⑮ IC105 97pin (fl)IC110〜112 10pin 



⑫ IC105 99pin ⑱ IC105 98pin ⑳ IC105 89pin 



⑬ IC105 100 pin ⑰ IC105 95pin 
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【半導体外形図】 


•半導体ロケーション 


AM 270256 -205- 01 MSM79V023 

V7020 



(Top ¥tew) 


LM1881N SN74HC04N 

RC4558P 


1413121110 9 8 

n 门门 n n 门门 



Ref. No. 

Location 

D101 

B-1 

D102 

B-1 

IC101 

C-1 

IC102 

B-2 

IC103 

02 

IC104 

A-4 

IC105 

C-4 

IC106 

D-3 

IC107 

C-5 

IC108 

D-4 

IC109 

D-4 

IC110 

B-3 

IC111 

B-3 

IC112 

03 

0101 

A-1 

0102 

A-1 

0103 

A-1 

Q104 

C-1 

0105 

D-2 

0106 

A-2 

0107 

A-2 

0108 

A-2 


MSM41464-1ORS 2SC2785-HFE 



MSM6219GS-VK 1 SS119 


Himiniii 


1111111 urn 

I 17 




籲ブリント図ノー ト 

• ■印はパターン面側取付部品。 

• 裏側のパターン。 


籲回路図ノート 

•ケミ コン， タンタルを除く コンデンサーで， 耐圧 50 V 以下 
のものは，その耐圧を省略。単位はすべて / iF(p は pF )。 

• 抵抗で指示のないものは XW 以下を示す。単位はすべて Q 。 
• I 1：調整名称。 

• 電圧値は対アース間の参考値 

(使用テスター入カインピーダンス 10 MC 5)。 

• 0番号は波形図の照合番号。 
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，【ブリント図】 
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【回路図】 
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HBI-V1 




























【分解図】 


【使用上の注意】 

籲外装部品色表示 - 癱組立部品の構成部品は備考欄に図面番号で示します。 

例：（レツド）……ツマミ，パランス（ホワイト） •★印の部品は常備在庫しておりません。 

! 了 ♦分解図中の機構部品で，図面番号のない部品は供給しません。 

セツトの色を表わす 部品の色を表わす 籲 - xx ,- X は標準化部品のため r セツトに付いている部品と異なる場 

合があります。 

♦価格欄の Z . 〇〇〇は実数価格を〇〇〇で示します。 



価格 

図面蚕号 部品コード 部品 名 備考 ( 棚 ) 

1 4-604 -401-02 フ。 □ テク 5 B 

2 4-606-568-1 1 ネシ " リ ] イルハ"ネ A 

3 4-606-569-1 1 力 - トリツシ " ケース（ウシ 0) 

4 4-606-570-1 1 力 - トリツシ " ケ - ス （ 71) 

5 *4-615-914-01 フ 0 し-卜 〇 

6 7-685-536-19 +B 2.6X12, TYPE 2, ミリ":)■シ 

7 7-685-133-19 TJt°J +B 2.6X6, TYPE 2, ミリ ": T シ 

8 4-61 5-908-01 力 - トリツシ •. ラへ"ル 〇 

901 *A-8080-493-A IF-26 MOUNT 



1 -249-405- 11 
1 -249-405-1 1 
1 -249-405-1 1 
1 -247-893-1 1 


100 % 
100 5% 

100 % 
390K 52 


1 -424-090-1 1 ライ；；フイ胺 ] イル 
1 -424-090-1 1 ライ ; ；フイル 9 コイル 
1 -424-090-1 1 ライ:；フイ妝コイル 
1 -424-090-1 1 うインフイルタコイル 

8-729-119-78 卜う :; シ " ス 9 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラフシ " スタ 2SC2785-HFE 
8-729-119-78 トラ :; シ " スタ 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ :^•• スタ 2SC2785-HFE 

8-729-1 1 9-78 トラレシ " スタ 2502785 -HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ :; シ •• スタ 2SC2785-HFE 
8-729-119-78 トラ :; シ " ス 9 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トランシ " スタ 2SC2785-HFE 

テイ]ウ 


図面番号 部品コード 

CN1 02 1-562-770-11 
CN103 1-562-770-11 

D101 8-719-911-19 

D1 02 8-719-911-19 

DL101 1-415-712-11 

FBI 01 1-410-396-41 
FBI 02 1-410-396-41 

FL101 1-235-277-00 

I Cl 01 8-752-030-75 
I Cl02 8-759-945-58 

I Cl03 8-759-945-58 

I Cl04 8-759-916-14 

I Cl05 8-759-996-11 
I Cl06 8-759-972-26 

I Cl07 8-759-733-19 

I Cl08 8-759-973-04 

I Cl09 8-759-973-04 

IC110 8-759-971-93 
IC111 8-759-971-93 

IC112 8-759-971-93 

LI01 1—408-417-00 

1102 1-408-417-00 

LI03 1-408-417-00 

LI04 1-408-417-00 

LI05 1-424-102-11 

LI06 1-424-102-11 


部品 名 

t°^ シ"ヤツク 
t°-J シ"ヤツク 

グイオ-ド _ 1SS119 
グ • イオ - 卜 " 1SS119 

テ " イしライ j 

ィング’クタ 0.45UH 

イング•クタ 0.45UH 

ハ " ： ; 卜.■)、•スフィルタ 

1C V7020 
1C RC4558P 
1C RC4558P 

1C SN74HC04N 
1C MSM79V023 
1C LM1 881 N 

1C AM27C256-205-01 
1C MSM 41464 -10RS 
1C MSM 41464 -10RS 

1C MSM6219GS-VK 
1C MSM621 9GS-VK 
1C MSM621 9GS-VK 

ィガ•クタ 47UH 

ィず乃 47UH 

インタ”クタ 47UH 

イン 9 ”クタ 47UH 

ラインフイ妙 ] イル 
ラインフイルタ ] イル 


1 -124-477-1 1 テ ";^ イ 47MF 20% 

1 -124-443-00 7 1 OOMF 20 多 

1-164-1 59-11 t ラミツク 0.1MF 


1-124-465-00 

テ"：^イ 

0.47MF 

1-124-465-00 

テ %t 'jM 

0.47MF 

1-124-465-00 

テ 

0.47MF 

1-126-157-11 

テ”;^イ 

10MF 


1-249-431-1 1 
1 -249-425-1 1 
1-249-429-1 1 
1-249-441-1 1 

1-249-437-1 1 
1-249-425-11 
1-249-420-11 
1-249-418-11 

1-249-425-11 
1 -249-431-1 1 
1-249-429-1 1 
1 -249-429-1 1 

1-249-429-1 1 
1-249-425-1 1 
1-249-425-11 
1-249-417-11 

1-249-421-11 
1 -247-804-1 1 
1-249-417-11 
1-249-417-11 

1-247-899-11 

1-249-421-11 

1-249-417-11 

1-249-417-11 

1-249-417-11 
1 -247-903-00 
1-249-417-11 
1-249-405-1 1 


1-164-159-11 

セラミック 

0.1 MF 


50V 

1 -164-159-1 1 

t ラミツク 

0.1MF 


50V 

1-124-443-00 

r'jiu 

100MF 

2 氓 

10V 


C1 33 1-164-1 59-1 1 t5 ミック 

C1 34 1-164-159-11 t ! ラミック 

C1 35 1-164-159-11 t ラミック 

C136 1-162-851-11 t ラミツク 


1-126-1 57-11 

7 M jM 

TOMF 

20% 

16V 

1-126-157-11 


10MF 

20% 

16V 

1-164-159-11 

t ラミック 

0.1MF 


50V 

1-164-159-11 

t ラミック 

0.1MF 


50V 


C117 

1-124-465-00 

r n 'M 

0.47MF 

C118 

1-164-159-11 

t ラミック 

0.1MF 

C119 

1-164-159-11 

セラミック 

0.1MF 

C1 20 

1-164-159-11 

t ラミツク 

OJMF 


1 -164-1 59-1 1 

t ラミック 

0.1MF 


50V 

A 

1-162-741-11 

t ラミック 

22PF 

5% 

50V 

B 

1-162-740-11 

t ラミツク 

18PF 

5% 

50V 

B 

1-124-438-00 

r-M 

IMF 

20% 

50V 

A 

1-162-851-11 

t ラミツジ 

0.1MF 


16V 

A 

1-124-234-00 

テ”;^イ 

22MF 

20% 

16V 

A 

1-124-465-00 

テ"；^イ 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

1-124-465-00 

テ"；;カイ 

0.47MF 

20% 

50V 

A 


3jt h -jV 


1-130-491-00 

7 イラ 

0.047 MF 

% 

50V 

1-130-491-00 

7 イラ 

0.047 MF 

% 

50V 

1-124-465-00 

テ":^イ 

0.47MF 

20% 

50V 

1-130-483-00 

マイラ 

0.01MF 

% 

50V 


HBI-V1 


図面番号 部品コード 

R105 1 -247-887-00 

R1 06 1-249-417-11 

R107 1-249-41 7-11 

R1 08 1 -249-417-1 1 

R109 1-249-417-11 

R110 1 -249-417-1 1 

R111 1-249-432-1 1 

R112 1 -249-423-1 1 


価格 

( 税別 ) 

A 

A 

A 

A 

F 

A 

A 

F 

M 

A 

A 

A 

し 


K 

K 

H 

H 

H 

A 

A 

A 

A 

D 

D 

巳 

巳 

巳 

巳 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


A 

A 

A 

A 


Cl37 

1-162-851-11 

t ラミック 

0.1MF 


16V 

A 

Cl38 

1-130-483-00 

7 イラ 

0.01MF 

% 

50V 

A 

Cl39 

1-164-159-11 

t ： ラミッジ 

0.1 MF 


50V 

A 

Cl40 

1-124-477-11 

テイ 

47MF 

20 多 

16V 

A 


Cl29 

1-164-159-11 

t ぅミック 

0.1MF 


50V 

A 

Cl30 

1-164-159-11 

t ラミック 

0.1MF 


50V 

A 

Cl31 

1-162-740-11 

セラミック 

18PF 

% 

50V 

巳 

Cl32 

1—162-740-11 

t ラミック 

18PF 

% 

50V 

B 


Cl 21 

1-164-1 59-11 

t ラミック 

0.1MF 


50V 

A 

Cl22 

1-164-159-11 

t ラミツク 

0.1 MF 


50V 

A 

Cl23 

1-126-157-11 

テ " ン ; K 

10MF 

20% 

16V 

A 

Cl24 

1-164-1 59-U 

t ラミツク 

0.1 MF 


50V 

A 


R141 1-249-405-11 

R142 1-249-429-11 

RV1021-226-703-11 
RV103 1-226-772-11 

RV104 1-226-771-11 

RV1061-226-771-11 

SI01 1-571-588-11 

XI01 1-567-505-11 

XI02 1-577-21 7-11 


•インタクタの単位で， MMH は mH を， UH は pH を示します。 

_★印の部品は常備在庫しておりません。 

• -XX, -X は標準化部品のため，セツトに付いている部品と異なる場 
合があります。 

•半導体の名称で UA "., UPA .", UPB ..., UPC …， UPD …等はそ 
れぞれバ A …， # PA …， 々 PC ..., yPD ... を示します。 

書ここに記載されている部品は，補修用部品であるため，回路図及 
びセツトについている部品と異なる場合があります。 

籲価格欄の Z . 〇〇〇は実数価格を〇〇〇で示します。 


【使用上の注意】 

•記載され ていない 抵抗， コンデンサについて は，「補修用標準 コン 
デン ザ，抵抗価格表 j を参照して下さい。 

♦同じ回路が複数あるような場合（例えばステレオ機など）の抵抗 
•コンデンサについては，代表のみを表示し，他は省略する場合 
があります。 

•コンデンサの単位で MF は# F を， PF は/を示します。 

籲抵抗の単位 Q は省略してあります。 

キンピ：金属被膜抵抗。 

サンキン：酸化金属被膜抵抗。 

備考欄の F は不燃性抵抗を示します。 

価格 

図面番号 部品コード 部品 名 備考 ( 税別 ) 

901 *A-8080-493-A IF~26 MOUNT 


【電気部品表】 


M!»•»•• 

ホホホホ 
力^-^-乃 


789 0 12 3 4 5678 
0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 — 1 1 — 1 > 11 1 ! 1 — 1 — 1 — 

しししし Q 9 Q Q QQQQ 


12 3 4 
0 0 0 0 

R R R R 


01020304050607080910111213141516 
C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1 


R1R1R1R1 


i2 I212:2;:2!2¢2 '2 ?2¢3 C3 132 3J343 53637383940 
R1R1R1mRlmmRlR1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1 




5 6 7 8 
2 2 2 2 
C1C1C1C1 


A A A A 

V V V V 
0 0 0 0 
5 5 5 5 

氓 

2 
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9-974-235-01 





【電気部品表】 


1 -424-090-1 1 ラインフイ矽コイル 
1 -424-090-1 1 ラインフイ砂コイル 
1 -424-090-1 1 ラインフイ版 ] イル 
1 -424-090-1 1 ライ ; ；フイルタ]イル 

8-729-1 1 9-78 トラ :; シ •• スタ 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トランスタ 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ： / ゾ • スタ 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トランシ " スタ 2SC2785-HFE 

8-729-1 1 9-78 トランシ " ス 9 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ • 」 £/’ スタ 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ :^" ス 9 2SC2785-HFE 
8-729-1 1 9-78 トラ： ; シ " スタ 2SC2785-HFE 

テイ]ウ 


0.1MF 
0.01 MF 
0.1MF 
47MF 

47MF 

100MF 

0.1MF 

0.1MF 

0.1MF 

100MF 


0.1MF 

0.1MF 

10MF 

0.1MF 

10MF 

10MF 

0.1MF 

0.1MF 

0.1MF 

0.1MF 

18PF 

18PF 


8-759-971-93 1C MSM621 9GS-VK 
8-759-971-93 1C MSM6219GS-VK 
8-759-971-93 1C MSM6219GS-VK 


8-752-030-75 1C V7020 
8-759-945-58 1C RC4558P 
8-759-945-58 1C RC4558P 


1-164-159-11 t ラミック 
1-164-159-11 t ラミック 
1-124-443-00 7 ''-jM 


L1 01 

1-408-417-00 

インタ 

•.クタ 


47UH 

L102 

1-408-417-00 

インタ 

n 99 


47UH 

L103 

1-408-417-00 

インタ 

••クタ 


47UH 

L1 04 

1-408-417-00 

インタ 

n 99 


47UH 

L105 

1-424-102-1 1 

ライ :; 

フイ矽 

コイル 


L106 

1 -424-1 02-1 1 

ライン 

フイルタ 

コイル 



1 -164-1 59-11 

t ラミック 

1-164-159-11 

t ： ラミツク 

1-126-1 57-1 1 

テ 

1-164-159-11 

t ラミック 

1-126-157-11 

テ 

1-126-157-11 

テ•リカィ 

1-164-159-11 

t ! ラミック 

1-164-159-11 

t ! ラミック 

1-164-159-11 

t ラミック 

1-164-159-11 

t ラミック 

1-162-740-1 1 

t ラ*:ック 

1-162-740-11 

t ラミック 

1-164-1 59-1 1 

t ラミック 

1-164-159-11 

t ラミック 

1-164-159-11 

t ラミック 

1-162-851-11 

t ! ラミック 

1-162-851-11 

t ラミック 

1-130-483-00 

?イラ 

1-164-159-11 

t ラミツク 

1-124-477-11 

テ"；;;]イ 


IC1 04 8-759-916-1 4 

IC105 8-759-996-1 1 
IC106 8-759-972-26 

IC107 8-759-733-1 9 

IC108 8-759-973-04 

IC109 8-759-973-04 


1C SN74HC04N 
1C MSM79V023 
1C LM1 881 N 

1C AM27C256-205-01 
1C MSM 41464 -10RS 
1C MSM41464-10RS 


CN102 1 -562-770- 11 t 'J i> T)0 
CN1031-562-770-1 1 t c l> シ、ツク 

D1Q1 8-71 9-911-19 9 .. イォ - ド . 1 SS119 
m 02 8-719-911-19 9 •• ィォ - 卜 ••1 SS119 

D し 101 1-41 5-712-11 テ”イしライン 

FBI011-410-396-41 イング ’ ク 5> 0.45UH 

FBI021-410-396-41 インタ”クタ 0.45UH 

FL101 1-235-277-00 ントスフイルタ 


*A-8080-493-A IF-26 MOUNT 
コンテ.リサ 

1-130-491-00 マイラ 
1-130-491-00 7 イラ 

1 -124-465-00 テ":^イ 
]-] 30-483-00 7 イラ 

1 -124-465-00 7 

1-124-465-00 7 %t 'M 
1-124-465-00 7 ''jM 

1-126-1 57-1 1 9 "jM 

1-164-159-11 t ラミック 
1-162-741-11 t ラミック 
1-162-740-11 t ラミック 
1 一 124- 438-00 7 

1-162-851-11 セラミック 
1-124-234-00 7 ''-jM 

1 -124-465-00 7 

1-124-465-00 7 n 'jM 

1 -124-465-00 7 n jM 

1-164-1 59-U t ! ラミック 
1-164-1 59-11 t ラミ ，” 
1-164-159-11 t ラミ•ジク 


0.047 MF 

% 

50V 

A 

0.047 MF 

% 

50V 

A 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

0.01 MF 

% 

50V 

A 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

10MF 

20% 

16V 

A 

0.1MF 


50V 

A 

22PF 

% 

50V 

B 

18PF 

% 

50V 

B 

IMF 

20% 

50V 

A 

0.1MF 


16V 

A 

22MF 

20% 

16V 

A 

0.47MF 

20% 

50V 

A 

0.47MF 

20$ 

50V 

A 

0.47MF 

2056 

50V 

A 

0.1MF 


50V 

A 

0.1MF 


50V 

A 

0.1MF 


50V 

A 


20% 16V A R101 1 -249-405-1 1 

20% 10V A R102 1-249-405-11 

50V A R103 1-249-405-11 

R104 1-247-893-11 

50V A 
50V A 
20% 10V A 


Cl41 

1-124-477-11 

テ " ひ;]イ 

Cl42 

1-124-443-00 

テ* 1 レカイ 

Cl43 

1-164-159-11 

セラミック 


50V A 
50V A 
16V A 
50V A 

16V A 
16V A 
50V A 
50V A 

50V A 
50V A 
50V B 
50V B 

50V A 
50V A 
50V A 
16V A 

16V A 
50V A 
50V A 
16V A 


20 % 


20 % 

20 % 


% 

% 


% 

20 % 


100 5% 1/4W A 

100 5% 1/4W A 

100 % 1/4W A 

390K 5% 1/4W A 


A 

A 

A 

A 

D 

D 

B 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


A 

A 

A 

A 

F 

A 

A 

F 

M 

A 

A 

A 

し 


K 

K 

H 

H 

H 


【使用上の注意】 

♦記載されていない抵抗，コンデンサについては，「補修用標準コン 
デンサ，抵抗価格表 j を参照して下さい。 

•同じ回路が複数あるような場合（例えばステレオ機など）の抵抗 
•コンデンサに ついては，代表のみを表示し，他は省略する場合 
があります。 

•コンデンサの単位で MF は/ iF を， PF は/を示します。 

❿抵抗の単位 Q は省略してあります。 

キンビ：金属被膜抵抗。 

サンキン：酸化金属被膜抵抗。 

備考櫚の F は不燃性抵抗を示します。 

価格 

図面番号 部品コード 部品 名 備考 ( 税別 ) 


•インダクタの単位で， MMH は mH を， UH は/を示します。 

♦ ★印の部品は常備在庫しておりません。 

• -XX, -X は標準化部品のため，セツトに付いている部品と異なる場 
合があります。 

•半導体の名称で UA...，UPA-, UPB …， UPC-, UPD •.•等はそ 
れぞれ "A..., "PA …， #PB...， パ PG...，yPD‘. •を示します。 
•ここに記載されている部品は，補修用部品であるため，回路図及 
びセツトについている部品と異なる場合があります。 

參価格欄の Z. 〇〇〇は実数価格を〇〇〇で示します。 


図面番号 部品コ -ド 部 品 名 備考（税別） 


7 8 9 0 
0 0 01 

L L L L 


12 3 4 5678 
0000 00 0 0 

Q Q nv Q Q Q Q Q 


F F F F 
M M M M 

0 0 0 0 


012 
I C1 I C1 I C1 




トトに 


- 11 - 


HBI-V1 


R11 7 1 -249-437-1 1 

R118 1 -249-425-1 1 

R1 19 1 -249-420-1 1 

R120 1-249-418-11 

R121 1-249-425-11 

R1 22 1-249-431-1 1 

R123 1-249-429-1 1 

R1 24 1 -249-429-1 1 

R125 1 -249-429-1 1 

R1 26 1 -249-425-1 1 

R127 1-249-425-11 

R128 1-249-417-1 1 

R129 1-249-421-11 

R1 30 1 -247-804-1 1 

R131 1-249-417-11 

R132 1-249-417-1 1 


1-249-431-11 
1 -249-425-1 1 
1 -249-429-1 1 
1-249-441-11 


R137 1-249-417-1 1 

R1 38 1 -247-903-00 

R1 39 1-249-417-11 

R1 40 1 -249-405-1 1 


4.7K 5% 1/4W A 

15K % 1/4W A 

10K 5% 1/4W A 

10K 5% 1/4W A 


15K 5% 1/4W A 

4.7K % 1/4W A 

10K % 1/4W A 

100K % 1/4W A 


R109 1-249-417-1 1 

R110 1-249-417-11 

R111 1-249-432-11 

R112 1-249-423-11 



R133 1-247-899-11 

R134 1-249-421-1 1 

R135 1-249-417-11 

R136 1-249-417-11 


M..：/ 

680K 

^3—iTi ' ~J 

2.2K 


1K 

ル • ホ••ン 

1K 


5% 1/4W A 

% 1/4W A 

% 1/4W A 

5% 1/4W A 


付属品 


図面番号 

部品コード 

部 品 

__§ 



r ( 税別 ) 

図面番号 部品コード 

部 品 名 

R105 

1-247-887-00 


220K 

% 

1/4W 

A 

1 -559-005-1 1 

ビ . テ •• ォ t ッリ " クコ - 卜" 

R106 

1 -249-417-1 1 

力 - ホ"ン 

1K 

% 

1/4W 

A 

3-751 -055-01 

卜 1 ； 7 ツカイ t ツメイシ 3 

R107 

1-249-417-11 

ルホ • ン 

1K 

% 

1/4W 

A 

*4-613-623-01 

スへ。-， 

R1 08 

1-249-417-11 

力 - ホ•.ン 

1K 

% 

1/4W 

A 

*4-61 5-910-01 

] リウ；]-トン 


価格 
備考（税別） 


: ンン.?ン 
ホホホホ 

n- n- ^ 


ホホホホ 
>れ力^- 


3 4 5 6 
R R R R 


w w w W 
4 4 4 4 
//// 


5¢ 讳筇 5¢ 


K M K 〇 


■«:•••« 

ホホホホ 

ル,！^ 


A A A A A A A A 


wwww wwww 

/A// AAA/ 


放邛邛邛或 5i 艿筇 

K K K 
K 7 7 2 
o • • K • 5 K K 
14 4 1 2 7 11 


".ノン".ノン つ，,ウ 

ホホホホ ホホホホ 
^ ^ ^ ^^-^- か ^- 


wwww 

1/41/41/41/4 


5i5$ 邱 5$ 

K K K 
7K.700 2 


:••:•• 

ホホホホ 


wwww 

/ 4 / 4 / 4/4 




K3I 
K K 8 . 
1113 


，• JJ ンン 
ホホホホ 
^-> ル^- 



